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OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 


Öğretim Şekli Normal 
Toplam Derslik Sayısı 22 
(Kullanilan, Kullanilmayan) 

Okulun Öğretime Açıldığı 04/11/1986 
Tarih 

Okulun Mevcut Arsa Alanı 6292 
(Metre kare) 

Bahçe Alanı (metre kare) 5432 
Binaların Kapladığı Alan 860 

(metre kare) 


Bina Sayısı 2 

Çevre Düzenlemesi-Bahçe | Yapılmadı 
Okulun Genel Durumu İyi 

Bakımı 

Tuvaletler ve Diğer Odaların | Kullanılıyor 
Durumu 

Ek Bina İhtiyacı Yok 

Kat İlavesi Yapma İmkânı Yok 


Okulun Teknolojik Envanteri [BT sınıfında 21 adet bilgisayar, 1 adet projeksiyon 
Dersliklerde 4 bilgisayar, 5 adet projeksiyon, 1 adet LCD TV 
İdare bölümünde 4 adet bilgisayar, 4 adet yazıcı, 1 adet tarayıcı, 1 
adet fotokopi makinesi bulunmaktadır. 


Diğer Bilgiler 


Öğretim yılı Öğrenci Sayısı 
2007-2008 | 
2008-2009 384 
2009-2010 428 


